تاريغ (للإنشقَاقَ سی من ه015 ۱۰۲۸ 


الكنائس الأرثو ذكسية الشقيقة الى رفضت مجمع خلقيدونية و لقص 


القبطية (ومعها الحبشية والإريترية) والبسريانية(ومعها | لهند) والأرمينية 


إسكنادرية اطا تشيسيازين أنيليكس ررد مجمع خلقيدونية مجمع أفسس مجمع القسطنطيية مجم عنيقية 
الكنيسة الجامعة 
۱م ۳۱م ۳۸۱۹م م 
الكنائس البيزنطية (الروم الأرثوذكس) وهى القسطنطينية والأسكندرية 
وأنطاكيا وأورشليم واليونان وروسيا ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا يل 3 3 المقدونيون الأريوسيون 
وجورجيا وبولندا وقبرص وصربيا وفنلندا وألبانيا 3 وأتباع سابيليوس 
وأتباع أبوليئاريوس 
هنرى الثامن يفصل كنيسة إنجلترا 
3 
p۲1‏ 
كنيسة إنجلترا أو الكنيسة الأسقفية أسرارها 5:.34. ک5 
وتفرعت عنها مجموعة الكنائس الأنجليكانية 9 
حرم 
الكنائس البروتستانتية اللوثرية والإنجيلية ومنها ” مارتين لوثر 
تفرعت كثير من المذاهب البروتستانتية وإنشق عنها الأدفنتست لم 
السبتيون (أصحاب اليوم السابع) Seventh Day Advantists‏ « إنشقاق الغرب عن الشرق بسبب إضافة 
شهود يهوه وهءووعمان15 98مطء1 ذوى المعتقد الأريوسى "والإبن" إلى قانون الإعان "eںوهااز۴م"‏ أى 


الإنشقاق الخاص بإنبثاق الروح القدس. 


